

RECHERCHES EXPMMENTALES

SUR LA

FACULTE CONDUCTRICE DES CORPS MINCES

SOUMIS A L* ACTION DE LA CHALEUR

ET

DESCRIPTION D'UN NOUVEAU THERMOMETRE DE CONTACT.

Jnnales de Chimie et de Physique) Tome XXXVII, p. 291; 1828.

La Note que je presente a F Academic (1) a pour objet de rapporter
quelques resultats d'experiences recemment faites avec un nouveau
thermomfetre do contact. Get instrument indique la facilite plus ou
moins grande avec laquelle la chaleur traverse des feuilles ou lames
minces de differentes inatieres; il sert ainsi a ranger par ordre de con-
ducibilit6 les enveloppes qui s'opposent a la libre transmission de la

chaleur.

Si des corps de differentes natures demeurent pendant un tr&s long
temps dans un meme lieu, et si la temperature de Fenceinte qui ter-
mine cet espace a acquis et conserve une valeur constante, tous ces
corps prendront la temperature fixe et commune de Tenceinte. Un
thermomfetre appliqu6 sur les surfaces les plus diverses, par exemple
sur des plaques m6talliques? des tissus de laine, cle coton, de lin, sur
le feutre ou d'autres matieres, marquera toujours le meme degre; mais
si Ton vient a toucher ces substances, la main ressentira des impres-

(i) Institut de France, s6ance du 17 mars 1828. changement d'6tat des surfaces ne trouble point Fequilibre.
